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Gemeente Zederik - Werkzaamheden Hei- en Boeicop 

De Pleinstraat in Hei- en Boeicop voor de nummers 1-13 (oneven) is vanaf maandag 15 augustus 2016 
vanaf 07:00 uur afgesloten in verband met rioleringswerkzaamheden. 
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